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El  riego  puede  aumentar  considerable- 
mente  el  beneficio  de  las  precipitaciones 
pluviales  para  la  produccion  de  los  gra- 
nos  de  sorgo.  En  zonas  en  las  cuales  es- 
tas  condiciones  pluviometricas  no  son  ade- 
cuadas  para  una  buena  produccion,  la 
mayor  parte  de  la  humedad  produce  un 
crecimiento  vegetativo.  Se  necesitan  de  20 
a  28  cm.  de  agua  para  producir  el  pri- 
mer increment©  del  grano.  Las  precipi- 
taciones pluviales  tal  vez  no  sean  apro- 
piadas  para  que  la  cosecha  madure  en 
el  periodo  en  que  el  grano  empieza  a 
desarroUarse.  En  las  grandes  Uanuras  del 
suroeste,  un  riego  bien  coordinado  ha 
producido  como  resultado  mas  de  227.27 
kilogramos  de  granos  por  acre-pulgada 
de  agua  almacenada  en  el  suelo.  En  zo- 
nas que  no  se  ban  irrigado,  la  produc- 
cion del  grano  varia  desde  0  a  90.91  kilo- 
gramos por  acre-pulgada  de  precipitacio- 
nes. De  ese  modo,  el  riego  puede  mas 
que  duplicar  la  eficacia  del  uso  del  agua. 


Los  sistemas  de  riego  no  deben  ins- 
talarse  a  menos  que  el  aumento  de  los 
ingresos  exceda  el  costo  adicional  de  ni- 
velacion  del  terreno  y  el  costo  de  obten- 
cion  del  agua.  En  algunas  regiones  son 
mas  eficaces  los  sistemas  de  administra- 
cion  de  secano  utilizando  hileras  anchas 
y  baia  densidad  de  siembra. 

Consulte  a  los  especialistas  del  Servi- 
cio  de  Conservaci^n  de  Suelos  o  a  los 
ingenieros  agronomos  de  su  region  sobre 
el  desarroUo  de  su  sistema  de  riego,  en 
la  preparacion  del  terreno  que  va  a  irri- 
garse  y  en  la  administracion  del  agua. 

En  algunos  valles  irrigados  del  Oeste 
y  en  las  Grandes  Llanuras  estaduniden- 
ses  Ic«  sorgos  para  granos  regados  son  el 
cultivo  principal.  En  las  Grandes  Lla- 
nuras del  Sur  de  Texas  y  Kansas  hay 
mas  de  2.000,000  de  acres  (895  hs.;>  de 
cultivo  de  sorgos  bajo  riego.  Cada  acre, 
con  la  fertilidad  y  humedad  adecuada, 
puede    rendir    de    7,000    a    8,000    libras 
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Figura  1. — Esta  parcela  sembrada  de  sorgos  para  granos  en  Bushland,  Texas,  fae 
regada  solo  antes  de  la  siembra.  La  deficiencia  aguda  de  humedad  causo  un  cre- 
cimiento enano  de  las  plantas,  mazorcas  pequefias  y  hojas  quemadas. 
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Figura  2. — Esta  parcela  de  sorgos  para  grano  en  Bushland,  Texas,  fue  regada 

antes  de  la  siembra  y  una  semana  mas  tarde^  antes  de  envainar. 
La  huniedad  del  suelo  fue  deficiente  y  produjo  tallos  raquiticos  y  mazorcas  chicas, 
que  redujeron  asi  el  rendimiento  en  un  45%,  si  hubiese  habido  en  optimas  con- 

diciones  de  humedad. 


(3,181.82  Kg.  a  3,636.36  Kg.)   de  sorgos 
para  grano. 


EFECTOS  DE  LA  HUMEDAD  DEFICIENTE 

DEL  SUELO  EN  EL  CRECIMIENTO 

DE  LA  PLANTA 

Los  prim^os  sintomas  reconocidos 
que  indican  una  deficiencia  en  la  hu- 
medad del  suelo  son  hojas  marchitas, 
enroUadas  y  torcidas.  Un  periodo  agudo 
y  prolongado  de  sequia  puede  causar  la 
quemadura  de  las  hojas  y  producir  plan- 
tas  enanas  (figs.  1  y  2). 

La  deficiencia  de  nitrogeno  origina  la 
quemadura  de  las  hojas  y  di»minuye  el 
rendimiento  del  grano.  Los  sintomas  de 
la  deficiencia  de  nitrogeno  aparecen  ini- 
ciahnente  en  las  hojas  bajas  y  se  iper- 


ciben  por  el  amarillamiento  de  las  mis- 
mas.  Los  sintomas  de  la  deficiencia  de 
humedad  en  el  suelo  aparecen  primero 
en  las  hojas  nuevas  y  se  notan  antes  de 
espigar.  Los  sintomas  de  una  himaedad 
deficiente  son  mas  perceptibles  despues 
de  espigar. 

A  principios  de  la  epoca  de  siembra,  el 
sorgo  tiene  una  capacidad  notable  para 
recuperarse  de  los  efectos  de  la  falta  de 
humedad  del  suelo.  Sin  embargo,  el  rie- 
go,  qufe  pone  fin  a  la  falta  de  humedad 
antes  de  que  el  sorgo  espigue,  puede 
propiciar  el  crecimiento  inconveniente  de 
retoiios. 

Mas  tarde,  en  la  epoca  de  siembra,  la 
falta  de  humedad  del  suelo  generalmen- 
te  no  afecta  la  altura  de  la  planta,  pero 
produce  tallos  delgados  con  mazorcas  mas 
pequenas  y  menos  granos,  siendo  hue- 
cos  muchos  de  «Uo8.  Tambi^n  estas  plan- 


tas  son  mas  susceptibles  al  apelmaza- 
miento.  En  un  ejemplo  de  la  falta  de 
humedad,  el  rendimiento  de  los  granos 
disminuyo  en  un  45%, 

La  humedad  del  suelo  causada  por  las 
precipitaciones  pluviales  o  los  riegos  es 
de  mayor  beneficio  para  el  cultivo,  antes 
de  que  el  grano  alcance  el  estado  maso- 
so.  Despues  de  alcanzar  el  de  endureci- 
miento  masoso,  el  aumento  de  la  hume- 
ded  del  suelo  no  aumentara  el  rendimien- 
to del  grano. 

LA  UTILIZACION  DEL  AGUA  POR 
LOS  SORGOS 

Las  plantas  de  sorgo  extra  en  normal - 
mente  cerca  del  40%  de  sus  necesidades 
de  agua,  de  fa  cuarta  parte  superior  de 


la  zona  de  la  raiz.  Las  Uuvias  aumen- 
taran  la  proporcion  de  agua  absorbida 
de  la  superficie 

Un  estudio  hecho  en  Garden  City, 
Kansas,  mostro  que  el  rendimiento  de  las 
plantas  de  sorgo  comienza  a  disminuir 
cuando  las  raices  de  las  mismas  absor- 
ben  de  %  a  %  partes  de  la  humedad 
del  suelo  invadido  por  ellas.  La  hume- 
dad que  haya  disponible  en  el  suelo  lo 
estara  tambien  para  las  plantas,  en  pro 
porcion  a  la  capacidad  del  campo  (el 
ccntenido  de  humedad  de  dos  a  tres  dias 
despues  de  una  buena  irrigacion  o  varias 
fuertes  lluvias)  y  el  contenido  perma- 
nente  de  humedad  para  causar  marchi- 
tamiento  (cuando  las  plantas  no  se  re- 
cuperaron  de  este). 

Cuando  han  crecido  en  suelos  permea- 
bles,  las  raices  de  las  plantas  maduras 
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Figura  3.—  Cantidad  de  agua  absorbida  por  los  sorgos  para  granos  irrigados  en 
las  Grandes  Llanuras  del  sur  en  Bushland,  Texas,  y  en  Garden  City,  Kansas. 
Etapa  de  desarrollo  de  la  planta:  brote,  a  mediados  de  junio;  crecimiento  rdpido 
a  fines  de  julio;  envaine  a  principios  de  agosto;  florecimiento  a  mediados  de 
agosto;  desarrollo  del  grano  de  fines  de  agosto  a  principio  de  septiembre;  ma- 
duracion  completa  del  grano  en  octubre. 


penetran  a  una  profundidad  de  4  a  6 
pies  (1.20  a  1.80  m.),  pero  las  raices 
penetran  solamente  de  uno  a  dos  pies 
(30  a  60  cm.)  en  las  primeras  semanas 
de  su  crecimiento.  has  -raicea.continuan 


su  desarrollo  en  profundidad  y  densidad 
a  medida  que  la  planta  crece.  Al  mismo 
tiempo  la  humedad  del  suelo  que  apro- 
vechaban  las  raices  de  la  planta,  tambien 
aumenta. 


Para  producir  un  alto  rendimiento,  el 
sorgo  para  granos  necesita  de  22  a  24 
pulgadas  de  agua  en  las  Grandes  Llanu- 
ras  del  Suroeste,  y  de  23  a  25  pulgadas 
(59  cm.)  en  el  Sureste.  La  necesidad  de 
agua  aumenta  gradualmente  con  el  cre- 
cimiento  de  la  planta  y  la  mayor  super- 
ficie  del  terreno.  En  un  estudio  hecho  en 
las  Grandes  Llanuras  del  Sur,  la  etapa 
en  la  cual  se  usa  mayor  cantidad  de  agua 
se  produjo  en  la  de  envaine  y  florecimien- 
to  de  la  planta.  (Fig.  3).  En  el  Sureste, 
el  mayor  consumo  se  produjo  en  la  etapa 
coinprendida  entre  el  florecimiento  y  el 
primer  estado  de  desarroUo  del  grano 
(Fig.  4). 


La  tasa  de  agua  absorbida  disminuye 
gradualmente  despues  de  la  etapa  de 
desarroUo  del  grano.  La  maduracion  de 
la  planta  y  la  menor  radiacion  solar  dis- 
minuye la  necesidad  de  agua.  En  un  pe- 
riod© corto  de  cultivo,  la  absorcion  del 
agua  se  supendera  casi  por  completo  al 
caer  las  primeras  heladas. 

En  las  Grandes  Llanuras  del  Suroeste, 
una  parte  considerable  de  las  22  a  24  pul- 
gadas (58  cm.)  de  agua  la  suministran 
las  precipitaciones  pluviales.  Normalmen- 
te,  para  obtener  un  alto  rendimiento  se 
necesitara  suministrar  aproximadamente 
de  20.52  cm.  a  41  cm.  de  agua  en  zonas 
semiaridas  y  mas  de  41  cm.  de  agua  en 
regiones  aridas. 
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Figura  4. — Cantidad  de  agua  absorbida  por  los  sorgos  para  granos  irrigados  en 
las  Grandes  Llanuras  del  sur  en  Bushland,  Texas,  y  en  Garden  City,  Kansas. 
Etapa  de  desarroUo  de  la  planta:  brote,  a  mediados  de  junio;  crecimiento  rdpido 
a  fines  de  julio;  envaine  a  principios  de  agosto;  florecimiento  a  mediados  de 
agosto;  desarrollo  del  grano  de  fines  de  agosto  a  principio  dc  septierribre;  ma- 
duracion completa  del  grano  en  octubre. 


NECESIDADES  Y  PROGRAMAS  DE  RIEGO 

Toda  el  agua  bombeada  o  llevada  a  la 
granja  no  se  almacenara  en  el  suelo  para 
utilizarse  en  el  cultivo.  Parte  del  agua 
se  pierde  por  la  filtracion  y  evaporacion 
en  las  acequias,  filtracion  bajo  la  zona 


de  la  raiz  del  cultivo  y  perdida  en  el 
campo.  Las  demandas  de  agua  para  riego 
incluyen  estas  perdidas  al  simunistrar  el 
agua  para  cada  programa.  La  cantidad 
de  agua  que  determinado  terreno  man- 
tiene  como  reserva  y  que  esta  a  disposi- 
cion  de  las  plantas  depende  de  la  textura 


del  terreno  (tamaiio  de  las  particulas: 
grandes,  medianas  o  finas)  y  de  su  pro- 
fundi dad.  La  humedad  del  suelo  por  cada 
pie  (30  cm.)  de  profundidad  esta  a  dis- 
posicion  de  las  plantas,  aproximadamen- 
te,  en  las  siguientes  cantidades: 

Para  suelos  de 
textura  gruesa 
(arenosos)     .  .  .     0.75  a  1.25  pulgadas;  * 

Para  suelos  de 
textura  media- 
na    (arcillosos)     1.26  a  1.75  pulgadas; 

Para  suelos  de 
textura  fina 
(barro) 1.75  a  2.25  pulgadas. 

Estos  valores  indican  no  solamente  el 
maximo  de  agna  QUe  las  plantas  puede'n 
absorber,  sino  tambien  el  maximo  de  las 
necesidadest  de  agua  de  riego  por  pie  de 
suelo  para  reemplazar  el  agua  consumida 
por  el  cultivo. 

Los  suelos  arenosos  o  poco  profundos 
con  espacio  limitado  para  almacenar 
agua,  y  los  terrenos  barrosos  que  tienen 
porcentajes  bajos  de  absorcion,  hecesita- 
ran  riegos  mas  frecuentes  que  los  pro- 
fundos suelos  permeables. 

Si  hay  suficiente  agua  de  riego  dis- 
ponible  para  proporcionar  un  maximo 
rendimiento,  se  recomienda  el  siguiente 
plan.  Para  comenzar  la  epoca  de  cultivo 
con  una  buena  humedad  del  suelo,  es 
recomendable  efectuar  un  riego  antes  de 
la  siembra.  Empleandolo  a  principios  de 
la  primavera,  cuando  el  agua  no  es  ne- 
cesaria  para  el  riego  de  otros  cultivos  o 
precisamente  antes  de  la  siembra  de  sor- 
go. Debe  humedecerse  el  suelo  hasta  la 
profundidad  de  la  zona  de  raiz,  que  tiene 
do  4  a  6  pies  (1.20  a  1.80  m.)  de  pro- 
fundidad en  suelos  permeables. 

Cuando  el  cultivo  ha  absorbido  del  50 
al  60%  de  la  humedad  del  suelo  en  la 
zona  de  la  raiz,  haganse  otros  riegos  du- 
rante la  epoca  de  crecimiento  — general- 
mente  de  uno  a  cuatro.  El  tiempo  de  du- 
racion  del  riego  se  determina,  ya  sea  por 
el    uso   de   instrumentos    para    medir    la 


*  1.0  pulgada  =  2.54  cm. 


humedad,  o  tomando  muestras  del  suelo, 
por  el  grado  de  crecimiento  de  la  planta 
o  manteniendo  un  control  sobre  la  utili- 
zacion  del  agua  y  la  humedad  suminis- 
trada. 

Registro.  Para  Uevar  un  registro,  los 
tecnicos  del  Servicio  de  Conservacion  de 
Suelos  o  los  ingenieros  agronomos  de  la 
region  pueden  proporcionar  los  datos  de 
humedad  aplicables  a  ciertos  suelos.  Las 
graficas  3  y  4  suministran  el  promedio 
de  absorcion  diario  de  la  humedad  utili- 
zada  por  las  plantas  en  un  clima  tipicto 
para  la  region  de  que  se  trate. 

Por  ejemplo,  despues  de  que  el  suelo 
se  satura  de  humedad  segiin  la  capaci- 
dad  del  campo  (ya  sea  por  precipitacio- 
nes  pluviales  o  riego)  se  decide  si  el  cul- 
tivo necesitara  un  riego  despues  de  que 
-se  absorben  4  pulgadas  (9  cm.)  de  agua 
del  terreno  por  la  raiz. 

El  cultivo  absorbe  0.20  pulgadas  .... 
(0.5080  cm.)  de  agua  diariztmente.  A  este 
promedio,  el  proximo  riego  debe  hacerse 
a  los  20  dias.  Sin  embargo,  en  este  pe- 
riod© cayo  2.54  cm.  de  precipitacion  plu- 
vial; como  resultado  se  puede  retrasar  el 
regadio  de  cinco  dias  a  25  dias,  segiin  la 
extension  del  campo. 

Comprobacion  de  la  humedad  del  suelo. 
Los  tensiometros  y  bloques  de  resistencia 
electrica  a  la  humedad  son  instrumentos 
que  pueden  utilizarse  para  saber  cuando 
efectuar  la  irrigacion.  Los  tensiometros 
indican  la  fuerza  que  debe  ejercerse  para 
extraer  el  agua  del  suelo.  Consisten  en 
una  taza  porosa  de  ceramica,  un  indica- 
dor  de  vario  y  un  tubo  conector  Ueno 
de  agua.  La  taza  porosa  se  coloca  en  la 
zona  de  la  raiz  del  sembradio.  A  medida 
que  el  suelo  se  seca,  se  registra  una  lec- 
tura  mas  alta  en  el  indicador.  Algunos  de 
los  medidores  solo  indican  una  condicion 
hiimeda,  mediana  o  seca.  Los  tensiome- 
tros son  mas  convenientes  para  usarse  en 
terrenos  arenosos. 

Los  bloques  de  resistencia  electrica  in- 
dican indirectamsnte,  la  cantidad  de  hu- 
medad del  suelo.  A  medida  que  el  sue^o 
se  seca,  el  bloque  (generalmente  hecho 
de  yeso)  tambien  se  seca.  La  resistencia 
de  una  pequeiia  corriente  electrica  que 
pasa  en  la  unidad  de  tiempo,  entre  los 


electrodes  del  bloque,  es  mayor  cuando 
el  bloque  esta  seco  que  cuando  esta  hu- 
medo.  De  este  modo,  al  medir  la  resis- 
tencia  con  un  pequeno  instrumento,  se 
obtiene  facilmente  la  cantidad  de  hume- 
dad  del  suelo.  Los  bloques  de  resistencia 
trabajan  mejor  en  terrenos  de  textura 
fina  que  no  contengan  muchas  sales  so- 
lubles. 

Tanto  los  tensiometros  como  los  blo- 
ques de  resistencia  electrica  deben  colo- 
carse  a  dos  profundidades  — como  a  12  y 
30  pulgadas  (30  a  76  cm.)  y  en  2  6  3 
ubicaciones  del  t^rreno.  Las  instrucciones 
para  su  manejo  generalmente  las  dan  los 
fabricantes. 

Si  se  planea  regar  cuando  la  humedad 
del  suelo  esta  agotada  en  un  50%  o  mas, 
controlese  mediante  la  observacion  perio- 
dica de  la  humedad  del  suelo,  a  la  pro- 
fundidad  de  la  zona  de  la  raiz.  Tambien 
se  emplean  agujas,  tubos  u  otros  equipos 
para  obtener  muestras.  Tenieno  experien- 
cia  sobre  un  determinado  suelo,  aunque 
e.-?  menos  exacto  se  puede  estimar  la  hu- 
medad aproximada  disponible  en  dicho 
suelo.  Los  tecnicos  del  Servicio  de  Con- 
servacion  de  Suelos  o  los  ingenieros  agro- 
nomos  de  la  vencindad  suministraran  la 
informacion  necesaria  para  calcular  la 
humedad  disponible  para  suelos  en  la  re- 
gion que  interese. 

Etapa  del  crecimiento  de  la  planta.  Tal 
vez  sea  dificil  tomar  muestras  e  inter- 
pretar  la  humedad  disponible  en  el  suelo 
para  planear  los  riegos  durante  la  epo- 
ca  de  crecimiento,  en  cuyo  caso  pueden 
programarse  los  riegos  segun  el  estado  de 
crecimiento  de  la  planta.  Si  las  lluvias 
son  normales,  los  siguientes  riegos  gene- 
ralmente proporcionaran  las  necesidades 
de  agua.  Efectuense  los  primeros  riegos 
alrededor  de  3  a  5  semanas  despues  de 
la  siembra,  cuando  las  plantas  alcanzan 
una  altufa  de  10  a  20  pulgadas  (25  a  50 
cm.).  Hagase  el  segundo  riego  en  la  etapa 
de  envaine  y  florecimiento,  y  la  tercera, 
durante  el  desarrollo  del  grano. 

Si  el  cultivo  esta  creciendo  adecuada- 
mente  a  principles  de  la  epoca  de  siem- 
bra, y  hay  agua  disponible  solo  para  un 
riego  despues  del  hecho  antes  de  la  siem- 
bra, hagase  el  riego  cuando  el  sorgo  esti 


a  punto  de  envainar.  Sin  embargo,  no  se 
puede  esperar  un  rendimiento  optimo  en 
las  Grandes  Llanuras  si  solo  se  efectua 
un  riego. 

Si  el  suministro  de  agua  es  limitado 
y  el  promedio  de  las  precipitaciones  plu- 
viales  es  de  5  a  10  pulgadas  (12.5  a  25 
cm.)  durante  la  epoca  de  siembra,  ha- 
gase solo  un  riego  antes  de  la  siembra 
que  hmnedezca  el  suelo  a  una  profundi- 
dad  de  5  a  7  pies  (1.50  a  2.10  cm.)  en 
partes  del  terreno.  Sigase  la  tasa  de  se- 
cado  y  las  practicas  de  cultivo  en  este 
terreno;  asi  el  agua  limitada  puede  uti- 
lizarse  en  la  zona  restante,  en  la  cual 
se  aplicaran  las  tasas  de  siembra  regadas 
y  el  uso  de  fertilizantes  adecuados. 


RIEGOS  Y  PRACTICAS  DE  ADMINISTRACION 

Para  un  alto  rendimiento  y  una  pro- 
duccion  eficiente,  es  necesario  contar  con 
buenas  practicas  de  administracion.  No 
basta  una  cantidad  de  agua  suficiente  o 
un  buen  sistema  de  riego  para  producir 
un  rendimiento  maximo,  es  necesario  se- 
gujr  las  practicas  de  cultivo  y  utilizar  la 
cantidad  adecuada  de  fertilizante. 

Siembre  sorgos  hibridos  a  un  promedio 
de  4  a  8  libras  (2  a  4  Kg.)  por  acre  cuan- 
do la  temperatura  del  suelo  a  la  profun- 
didad  de  siembra  sea  de  65'  a  70' F.  Si 
durante  la  epoca  de  siembra  hay  sufi- 
ciente agua  disponible  y  se  emplea  fer- 
tilizante adecuado,  siembre  el  cultivo  en 
hileras  angostas  de  12  a  20  pulgadas  (30 
a  50  cm.)  para  obtener  un  mayor  ren- 
dimiento. Sin  embargo,  sera  necesario  un 
equipo  especial,  y  la  lucha  contra  la  ma- 
leza  sera  mas  dificil.  Si  la  humedad  del 
suelo  puede  limitarse  cierto  tiempo  du- 
rante la  epoca  de  siembra,  plantese  a  un 
promedio  de  2  a  4  libras  en  hileras  an- 
chas  de  30  a  40  pulgadas  (76  a  100  cm.). 
Controlense  las  malezas  por  medio  de 
productos*  quimicos  o  labranza.  Eligiendo 
variedades  resistentes  mantenganse  con- 
troladas  las  enfermedades. 

El  nitrogeno  es  el  principal  fertilizante 
que  limita  el  rendimiento  de  los  sorgos 
para  grano.  Puede  ser  necesario  aplicar 
60  a  180  libras   (13.21  Kg.  a  39.63  Kg.) 
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por  acre.  Algunos  suelos  necesitan  fos- 
foro.  Para  controlar  la  clorosis,  en  algu- 
nas  regiones  se  emplea  el  hierro.  El  in- 
geniero  agronomo  o  los  tecnicos  del  Ser- 
vicio  de  Conservacion  de  Suelos  le  pue- 
den  indicar  los  fertilizantes  necesarios 
para  su  region  y  la  variedad  de  plantas 
que  deben  sembrarse. 

En  las  Grandes  Llanuras  del  Sur  se 
acostumbran  surcos  escalonados  en  el  sis- 
tema  de  riego,  a  los  que  se  Ueva  el  agua 
en  tuberias  subterraneas  de  concreto  y 
en  tuberias  portatiles  con  compuerta  de 
aluminio.  Con  este  sistema  se  eliminan 
las  perdidas  de  agua  en  las  acequias.  Los 
surcos  actiian  como  canales  para  condu- 
cir  el  agua  entre  las  hileras  de  sorgo.  En 
algunos  otros  suelos  se  riega  un  surco 
y  otro  no.  Para  obtener  una  distribucion 
uniforme  del  agua  almacenada  a  lo  largo 
de  los  surcos,  rieguese  de  modo  que  Uegue 
al  final  del  campo  en  i/4  a  V2  del  tiempo 
requerido  para  el  riego. 

El  metodo  de  riego  por  zanjas  de  bor- 
des  inclinados  conduce  el  agua  uniforme- 
mente  sobre  la  superficie  del  suelo  hasta 
el  extremo  del  campo  desde  un  pozo  prin- 
cipal de  riego  o  canerias  con  compuertas. 
El  agua  esta  contenida  en  zanjas  bor- 
deadas  por  camellones  angostos,  general- 
mente  a  una  distancia  aproximada  de  50 
pies  (15  m.)  una  de  otra. 


Algunos  sistenaas  de  riego  emplean  te- 
rrazas  a  nivel  para  la  mejor  distribucion 
del  agua  dentro  de  los  campos.  Estas  te- 
rrazas  retienen  el  agua  de  las  precipita- 
ciones  pluviales  que  de  otro  modo  se  es- 
curririan  por  el  terreno. 

Planeense  los  sistemas  de  riego  de  modo 
que  disminuyan  las  perdidas  de  agua  de 
las  filtraciones  de  las  zanjas,  filtraciones 
profundas  bajo  la  zona  de  la  raiz  que  es- 
curren  cuando  se  emplean  ramales  largos 
y  hay  perdidas  por  escurrimiento.  Los 
tecnicos  del  Servicio  de  Conservacion  de 
Suelos  pueden  construir  un  sistema  de 
riego  de  modo  que  pueda  manejarse  efi- 
cientemente. 

Rieguese  antes  de  que  el  cultivo  mues- 
tre  sintomas  de  falta  de  humedad  del 
suelo;  esto  es,  antes  de  que  el  50  a  60% 
de  la  humedad  disponible  en  la  zona  de 
\a  raiz  ha  sido  absorbida  (Ver  pags.  3  y 
4).  La  apariencia  de  la  planta  es  un  mal 
indicador  de  la  fecha  en  que  se  deba 
irrigarse.  Las  plantas  no  muestran  la  ne- 
cesidad  de  agua  a  tiempo  para  programar 
un  riego  que  requerira  varios  dias  para 
completarse. 

Aunque  la  mayoria  de  los  metodos  de 
riego  programados  empiezan  cuando  ha 
sido  absorbido  menos  del  60%  de  la  hu- 
medad disponible,  comiencese  el  riego  con 
mas  anticipacion  en  caso  de  que  sean 
necesarios  varios  dias  para  terminarlo. 


ESTA  OBRA  FUE  IMPRESA  TOTALMENTE  EN  OFFSET,  EN  PAPEL 
COUCHE  2  CARAS  DE  66  KG  PORSOFFER.S  DE  R.  L. .  F.  CARR  I  LLQ 
PUERTO    No.    8    MEXICO.    D.    F.      SE   TIRARON   3.000    EJEMPLARES 


"^   ^eCHNICAU  1^^^' 


PRECIO:  0.10  DIs. 


